JERZY 


DZIURZYŃSKI 


urodzony 23 stycznia 1923 r., zmarł dnia 25 stycznia 1989 r., opatrzony sw. Sakramentami. 


ŻOŁNIERZ A. K., ODZNACZONY KRZYŻEM ZASŁUGI Z MIECZAMI 
WIELOLETNI PRACOWNIK PZU I A GH 


Odprowadzenie Zmarłego z kaplicy na cmentarzu Rakowickim do grobowca rodzinnego nastąpi 
w piątek dnia 3. II. br. o godzinie 13.30. 


O śmierci ukochanego MĘŻA, OJCA I DZIADKA zawiadamiają: 


ŻONA, SYNOWIE, SYNOWA, WNUKI I RODZINA. 


Nabożeństwo zalobne 


odprawione zostanie w piątek dnia 3. IL, Q_gadzi 
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